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Holotype( 2 }, Allotype( 9 ): Kasuga, Nara in Honsyù, 15-Aug. 1933 
Y. Yaxo leg. 

Paratypes: 12, Kasuga, 1-June 1935, Y. Yaxo leg. ; 1 4, Nakamura, 
Tosa, Sikoku, June 1935, T. ISHIHARA leg. ; 1 ©, Kagosima, Kyûsyû, 16-June 
1940, Y. DAREMURA leg. 

The author’s deepest thanks are offered to Mess S. NOMURA, H. INOUE, 
TT. ISHIHARA and Y. TAKEMURA, for their kind gift of the valuable specimens, 
which are now being preserved in the Entomological Laboratory of Tôkyô 
Agricultural University. He is also grateful to the Nippon Gakujutsu 
‘Shinkôkaïi for their financial assistance. 


Description préliminaire d’une nouvelle espèce de trématode 
Euamphimerus cygnoides n: sp. 


TOJI OGATA 


Laboratoire de Zoologie, Université des Sciences et des Lettres de Tokyo 


„Dans quelques-uns des îles du mandat japonais en Océanie, il y a une 
certaine espèce de poule qui vit à l’état de sauvage. Pendant mon séjour 
à la Slation biologique tropicale de Palaos, en juin 1941, j'ai eu l’occasion 
-d'examiner ces oiseaux pour chercher leurs parasites internes et externes. 
Cing spécimens de ce trématode ont été retirés, à cette occasion-là, de 
l'intestin grêle de deux animaux examinés, avec quelques échantillons de 
cestodes. 

Le corps du trématode est très allongé longitudinalement et aplati dorso- 
ventralement. Il mesure 8 mm. 96 de long sur 1 mm. 85 de large dans sa 
plus grande largeur, laquelle se trouve au troisième quart de la longueur 
du corps. De là il s’amincit graduellement vers la partie antérieure, pour se 
terminer par une extrémité très pointue, et, postérieurement, il s'étrangle 
une fois, puis il s'élargit encore une fois et se termine par une extrémité 
emoussée. | | 
._. La ventouse orale est sub-terminale. Elle est très petite et quelque peu 
dilatée transversalement. Elle mesure 28 s de long sur 36x de large. 
Le pré-pharynx n'existe pas du tout. Le pharynx est assez développé, et 
mesure 61 de long sur 33 « de large; c'est-à-dire, qu’il est à peu près deux 
fois plus gros que la ventouse orale. 
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L'oesophage est grêle et très allongé; il 
mesure 1 mm. 43 de longueur. Il se bifurque 
en deux coecums intestinaux au niveau et presque 
à mi-distance entre la ventouse orale et l’acéta- 
bulun. Les coecums intestinaux s'étendent vers 
la partie postérieure, parallèlement de chaque 
côté du corps, et se terminent à peu près à 
l'extrémité postérieure du corps. 

L'acétabulum se trouve à la jonction du 
premier et du second quart de la longueur du 
corps. Il est sub-circulaire et deux fois plus gros 
que la ventouse orale; il mesure GI u sur T2 p 

Les deux testicules sont situés à l'extrémité 
de la partie postérieure du corps. Ils sont dispo- 
‘sés obliquement l’un directement derrière l’autre. 
Le testicule antérieur est d’une forme irrégulière, 
avec quelques entailles sur sa marge extérieure, 
de sorte qu'il présente l'aspect d’une pomme 
de terre. Il mesure 0 mm. 65 sur 0 mm. 51. Le 


testicule postérieur est aussi entaillé irrégulière. 


ment. Il est un peu plus gros que l'antérieur, 
et mesure 0mm. 52 sur 0 mm. 78. 

La poche du cirre est placée longitudinale- 
ment, à côté de l’acétabulum. 11 mesure 0 mm. 
32 de long sur Omm. 12 de large dans sa plus 
grande largeur, où il comprend une vésicule 
séminale volumineuse. La partie antérieure de 
la poche du cirre contient un cirre qui pousse 
en avant et des glandes prostates qu? entourent 
ce dernier. 

L'utérus est sinueux dans le champ post- 
acétabulaire et pré-ovalien. La sinuosité utérine 


Euamphimerus cygnoides n, Sp. ra 


(Vu par la face ventrale) 


À. acétabuluim, I. intestin, M, inétraterine, 
OE.” oesophage, OV. ovaire, PC. poche de cirre, 
PH. pharynx, . T. testicule U. utérus, 


V. vitellogène, VD. vitelloduete, VEX. vessie 
excrétrice, VO, ventouse orale. 
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‘va et revient plusieurs fois transversalement; et latéralement elle envahit 
toutes les aires coecales. L’utérus est rempli d'oeufs petits et très nombreux, 
de sorte que, à l’état actuel, le ver paraît jaunâtre, sanf aux deux extrémités. 

| La partie terminale de l'utérus devient brusquement étroite pour former 
le métraterme distinct, qui mesure 0 mm. 14 de longueur. L'orifice génital 
s'ouvre just en avant de l’acétabulum. 

L’ovaire est assez petit, et situé immédiatement en avant de l'aire testi- 
culaire. Il est d’une forme irrégulièrement entaillée. L’oviducte prend nais- 
sance à la marge droite de l'ovaire et se dirige vers l’antérieure. Le réceptacle 
séminal est petit et placé dans la région antéro-sinistrale de l'ovaire. Je 
n'ai pu poursuivre le canal de Laurer. 

Les glandes vitellogènes sont distribuées de chaque côté du corps, dis- 
posées en deux lignes continues, occupant laire extra-coecale, s'étendant deux 
tiers postérieurs du corps: pour ainsi dire, elles s'étendent antérieurement 
à la hauteur et un peu en arrière de l’acétabulum. 

Les oeufs sont petits et nombreux. Ils sont elliptiques, allongés et 
mesurent de 25 à 28 a de long sur 16 4 à 17 p de large. 

‘ette forme ressemble beaucoup à l’Euamphimerus nipponicum Y AMAGUTI, 
1941, mais elle s’en différencie en ce que chez l'espèce mihi: (1) les testi- 
cules et l'ovaire sont entaillés irrégulièrement, (2) l'ovaire est. beaucoup plus 
petit que les testicules, (5) les glandes vitellogènes forment respéctivement 
une ligne successive, au lieu d'être disposées en deux rangées, (4) le métra- 
terme est distinct, (5) l’hôte aussi est différent. 
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